Informe General Adultos 
2019 


Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2019 


Internaciones: 24580 


Rango de días del informe: 365 


Informe SATI-0 


Pacientes: 22174 


Min. Estadía: 1 Max Estadía: 359 Estadía Media: 6,85 Modo Estadía: 1,00 Mediana Estadía: 3,00 Desvío Estándar: 15,63 


Mortalidad en UTI: 4065 
Días/Cama: 168461 


16,54 % 


Mortalidad Esperada: 18,67 % (RME: 0,89 ) 


Episodios de Internación con: TOTAL % 
Escaras 395 1,61 
ARM y VNI 1015 4,13 
ARM y VI 6500 26,44 
Neumonía asociada a ARM 635 9,77 
Catéter Venoso Central (CVC) 7473 30,40 
Infecciones asociadas a CVC 180 2,41 
Sonda Vesical (SV) 13685 55,68 
Infección urinaria asociada. a SV 144 1,05 
Deslizamientos no programados de la cama 43 0,17 
Reingresos 971 3,95 
Género Femenino 9949 40,48 
Género Masculino 14631 59,52 
Modo Mediana Total % Mínimo Máximo Media SD 
APACHE 9,00 13,00 1,00 56,00 1430 8,62 
Puntaje TISS 28,00 22,00 1,00 60,00 22,34 8,03 
Edad 64,00 61,00 16,00 101,00 58,09 19,07 
Días Cama de Episodios con ARM y VI 1,00 4,46 58.222 34,56 1,00 359,00 8,77 13,23 
Días Cama de Episodios con ARM y VNI 1,00 2,00 3.392 2,01 1,00 34,00 3,28 3,94 
Días Cama de Episodios con CVC 2,00 5,38 72.537 43,06 1,00 359,00 7,80 9,50 
Días Cama de Episodios con SF 1,00 4,00 96.497 57,28 1,00 197,00 7,16 10,05 
Incidencia de Neumonía Asociada a ARM (y VI) c/1000 días 10,91 
Incidencia de Infección Asociada a CVC c/1000 días 2,48 
Incidencia de Infección Urinaria Asociada a SV c/1000 días 1,49 


